WikipediA 

Wikang Wiehita 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Wiehita ay isang wikang patay ng Estados Unidos. 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at 


Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title-Wikang_Wichita&action=edit) nito. 


1. Poolaw, Rhiannon (31 August 2016). "Last 
Wiehita Speaker Passes Away" (http://www.ksw 

o.com/story/32940602/last-wichita-speaker-pass 
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Wiehita 


Sinasalitang 
katutubo sa 

Rehiyon 

Etnisidad 

Naglaho 


Pamilyang wika 


United States 


West-eentral Oklahoma 

2,100 Wiehita people 
(2007) 

30 August 2016H1 
with the death of Doris 
MeLemore. 

Oaddoan 


■ Northern 

■ Wiehita 

Mga kodigong pangwika 


ISO 639-3 wie 

Linggwaspera 64 -bac > 64 -BAC-a 



Distribution of Native Ameriean languages in 
Oklahoma 


PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng 
mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Wichita&oldid=1613448" 
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